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Examenul de bacalaureat 2013 
Proba E.d) 
Proba scrisă la FIZICĂ 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 


Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocaţională — profilul militar 


Varianta 2 


e Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 

e Nu se acordă fracțiuni de punct. 

e Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat 
pentru lucrare la 10. 


A. MECANICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. a 3p 
2. b 3p 
3. d 3p 
4. d 3p 
5. b 3p 
TOTAL pentru Subiectul | 15p 
Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 3p 
reprezentarea corectă a forțelor ce acționează asupra corpului M 2p 
reprezentarea corectă a forţelor ce acţionează asupra corpului m 1p 
b. Pentru: 4p 
M.a=T-F; 1p 
m-a=m:9-T 1p 
Fr =u-M-g9 1p 
rezultat final: a = 0,4 m/s? 1p 
C. Pentru: 4p 
T=m- (g-a) 1p 
F=k-A/ 1p 
rezultat final: A/ = 192mm 1p 
d. Pentru: 4p 
a=0 1p 
F=g- (m+u-M) 2p 
rezultat final: F = 36N 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Il-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 1 Varianta 2 
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Subiectul al Ill-lea 


IIl.a. Pentru: 3p 
2 
mv 
E., = — 1p 
co 2 
Vo = 4,8 m/s din grafic 1p 
rezultat final: Es =11,52J 1p 
b. Pentru: 4p 
E; a Eco = Lotar 1p 
L otal = Lg totai 1p 
2 
B-T, v =2,4m/s din grafic 1p 
rezultat final: Lesotar = -8,64 J 1p 
c. Pentru: 4p 
Lk totar z -F, 2- 2p 
V-t 
l= 2 1 
Fi p 
rezultat final: F; = 0,6 N 1p 
d. Pentru: 4p 
E, = mgh 1p 
urcare: E = mgh + F, 1p 
coborâre: E, = mgh — F,4 1p 
rezultat final: E, =7,2J 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 2 Varianta 2 
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B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. c 3p 
2. b 3p 
3. b 3p 
4. a 3p 
5. a 3p 
TOTAL pentru Subiectul | 15p 
Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 4p 
mRT 
PV ; 2p 
V=hs 1p 
rezultat final m = 0,129 1p 
b. Pentru: 3p 
p=mIV 2p 
rezultat final p = 1,2 kg/m° 1p 
C. Pentru: 4p 
PV =vRT 1p 
pV =vRT, 1p 
Pı = Po +Mg/s 1p 
rezultat final 7, = 293 K 1p 
d. Pentru: 4p 
Q=vCyAT 2p 
v=m/u 1p 
rezultat final Q = 0,25J 1p 
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p 
Subiectul al III-lea 
Ill.a. | Pentru: 3p 
Cp=Cy +R 2p 
rezultat final 7 = 1,5 1p 
b. Pentru: 4p 
Pmax = P2 1p 
PV = pa Vý 2p 
rezultat final p> = 8-105N/m? 1p 
C. Pentru: 4p 
Q =v (2-7) 1p 
T, = pV /vR 1p 
Tə = PV; /vR 1p 
rezultat final Q, =1400 J 1p 
d. Pentru: 4p 
=: JQ,| 
n=1- Q, 1p 
Q; = Qz =vCp(h — T3) 1p 
Ta = pV; / vR 1p 
rezultat final 7 = 35,7% 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 3 Varianta 2 
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C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. a 3p 
2. d 3p 
3. b 3p 
4. c 3p 
5. b 3p 
TOTAL pentru Subiectul | 15p 
Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 3p 
R=R; +R, 2p 
rezultat final R = 230 1p 
b. Pentru: 4p 
Srst 3 
R, R, P 
rezultat final U> = 6,5V 1p 
c. Pentru: 4p 
l=U,/R, 1p 
Q= At 2p 
rezultat final Q = 30C 1p 
d Pentru: 4p 
E E tp 
Pi 1p 
= E, 1 
— R+ r, p 
rezultat final E =12V 1p 
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p 
Subiectul al III-lea 
lll.a. | Pentru: 3p 
U? 
R ' p 
U? 
[= s p 
rezultat final R, / R, = 0,5 1p 
b. Pentru: 4p 
U? 
azi R, R, 
e R +R, 1p 
l, =U/R, 1p 
rezultat final /, = 2 A 1p 
C. Pentru: 4p 
U? 
Pan =— 1 
min R, p 
R, > R, > R, = P, minim 2p 
rezultat final P in = 24 W 1p 
d. Pentru: 4p 
W.-R, 
At = U? 3p 
rezultat final At = 2 min 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 4 Varianta 2 
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D. OPTICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. c 3p 
2. b 3p 
3. a 3p 
4. d 3p 
5. d 3p 
TOTAL pentru Subiectul I 15p 
Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 4p 
d=f+f 2p 
R|. Fel 
iona 20 pA iR 
rezultat final: d = 30 cm 1p 
b. Pentru: 3p 
d/d, =f/f, 2p 
rezultat final: d) = 2mm 1p 
c. Pentru: 4p 
toati 
E 
C =1/f 1p 
rezultat final: C, = 6,7m“ 1p 
d. Pentru: 4p 
C, =C, +C, +C, 1p 
C, =1/f; CG =1/h 1p 
rezultat final: n = 4/3 1p 
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p 
Subiectul al IIl-lea 
Ill.a. | Pentru: 3p 
i = 4-D/(20) 2p 
rezultat final: i = 1mm 1p 
b. Pentru: 4p 
X2 max = 242 1p 
X2min = 15 42 1p 
AX = Xz max + X2min = 39İ 1p 
rezultat final: d = 3,5 mm 1p 
c. Pentru: 4p 
6, =2L-Ax/D 1p 
&=2l-yld 1p 
ô; = 6 1p 
rezultat final: Ax = 4mm 1p 
d. Pentru: 4p 
Xkımax = Xk max 1p 
k:A:D_ ka: 4-D ip 
2/ 2/ 
64 =5% 1p 
rezultat final: 4’ = 600 nm 1p 
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 5 Varianta 2 
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